TADEUSZ 


BRZOZOWSKI 


MGR PRAW 


NASZ NAJUKOCHAŃSZY MĄŻ I OJCIEC 


po krótkich a ciężkich cierpieniach, zmarł dnia 27 lipca 1981 roku w Krakowie 
przeżywszy lat 72. 


MSZA ŚWIĘTA odprawiona zostanie w dniu 31 bm. o godzinie 8.00 w Bazylice św. Piotra 
i Pawła przy ul. Grodzkiej. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu Rakowickim nastąpi w tym samym dniu 
o godzinie 14.00. 


Pogrążeni w głębokim bólu i żałobie: 


ŻONA, SYN, SYNOWA I RODZINA. 


